Confederação Brasileira de Futebol 


CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Copa do Brasil - Profissional/2024 Rodada: 
Jogo: Operário / PR X Grêmio / RS 
Data: 30/04/2024 Horário: 20:00 Estádio: Germano Kruger / Ponta Grossa 


Arbitro: 
Arbitro Assistente 1: 


Jefferson Ferreira de Moraes (AB / GO) 
Tiago Gomes da Silva (AB / GO) 

Hugo Savio Xavier Correa (AB / GO) 
Victor Lucas Pereira Silva (CD / GO) 
Jailson Macedo Freitas (CBF / BA) 
Sidnei Eduardo Rodrigues (/ PR) 

Joao Candido Hartmann (CBF / PR) 


Arbitro Assistente 2: 
Quarto Arbitro: 
Assessor: 

Delegado Local: 
Analista de Campo: 


VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA / SP) 
AVARZ: Lucas Caneito Bellote (CD / SP) 
Observador de VAR: Jose Henrique de Carvalho (CBF / SP) 
AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (AB / SP) 


Cronologia 


1° Tempo 2° Tempo 


Jogo: 61 


Volta 


Entrada do mandante: 19:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 21:04 Atraso: 3 min 
Entrada do visitante: 19:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 21:01 Atraso: Não Houve 
Início 1° Tempo: 20:00 Atraso: Não Houve Início do 2° Tempo: 21:05 Atraso: 2 min 

Término do 1° Tempo: 20:48 Acréscimo: 3 min Término do 2° Tempo: 21:54 Acréscimo: 4 min 


Resultado do 1° Tempo: 0 X 0 Resultado Final: 0 X 0 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


Publicação da Súmula: 01/05/2024 00:38 Emissão desta via: 01/05/2024 00:39 


CE [rapa cor Boo] peido | nonecomio [mal cor 
1 Rafael Santos Rafael de Carvalho Santos T(g) P 177436 97 Caique Caique Luiz Santos d... T(g) P 383559 
4 Willian Ma... Willian Estefani Machado T P 431740 10 Cristaldo Franco Sebastian Cri... TARE 793449 
6 Para Anderson Ferreira da ... Tp 393868 13 Galdino Everton Galdino Moreira T P 415027 
8 Vinicius Vinicius Diniz Dall ... q [IP 465929 18 Joao Pedro Joao Pedro Maturano ... T P 376586 
11 Felipe Aug... Felipe Augusto Ferre ... TP 323819 19 Diego Costa Diego da Silva Costa TIRE 173797 
19 Rodrigo Rodrigo Oliveira Lindoso T P 184455 20 Villasanti Mathias Adalberto Vi... T |P 727270 
21 Alemao Fagner Ironi Daponte Tp 298995 23 Pepe Joao Pedro Vilardi Pinto TIRE 321898 
25 Marcelo Ci... Marcelo Cirino da Silva TIR 293440 36 Nata Nata Felipe de Amori ... TARE 582447 
28 Pacheco Guilherme Augusto Pachec T P 310646 39 Gustavo Gustavo Nunes Fernan ... T P 760733 
29 Dudu Eduardo Scheit 1 | Ip ESPARTA 46 José Guil... Jose Guilherme de Li... RR 721901 
90 Ronaldo Ronaldo Henrique Silva TP 298282 53 G. Martins Gustavo Martins de S ... TANE 623588 
91 Gabriel Me ... Gabriel Jose Ferreir ... R(g) P 394441 1 Marchesin Agustin Federico Mar... R(g) P 836837 
5 Bruno Bruno Aparecido Reis ... RERE 338081 (5) | nt lay Rodrigo Ely RARR 819942 
9 Felipe Garcia Felipe Garcia Goncalves R P 311487 8 Carballo Felipe Ignacio Carba ... RARR 793428 
10 Cassinho Cassio Gabriel Vilel ... RETR 320834 11 Joao Pedro Joao Pedro Geraldino ... RE RR 293422 
13 Lucas Hipo ... Lucas Hipolito Caval ... RS 345443 14 Nathan Nathan Allan de Souza Gt | IP 344314 
22 Guilherme ... Guilherme Henrique S... R P 442672 15 Edenilson Edenilson Andrade do .... RE RR 306270 
23 Savio Savio Alves Marchiote RENE 359819 17 Dodi Douglas Moreira Fagundes R P 354201 
30 Joseph Mau ... Joseph Mauricio de O ... RARR 382807 22 Besozzi Lucas Agustin Besozzi RO P 819855 
55 Jacy Maran ... Jacy Maranhao Oliveira RAN 403078 32 Nathan Nathan Ribeiro Fernandes R P 656191 
70 Pedro Lucas Pedro Lucas Tapias O... R P 520881 35 Ronald Ronald Cardoso Falkoski R P 600270 
77 Emaxwell Emaxwell Souza de Lima R P 427774 37 Eduardo Sa ... Eduardo Santos Queiroz R P 448892 
88 Paraíba Jose Gervasio dos Sa ... RARR 310743 51 Wesley Wesley Costa da Silva RARE 658071 


Arbitragem 


Relação de Jogadores 
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Comissão Técnica 


Técnico: Rafael Silva Guanaes “Técnico: Renato Portaluppi 

Assistente Técnico: Rainer Da Costa Oliveira Assistente Técnico: Alexandre Pereira Mendes 
Médico: Bruno Francisco Ribas Médico: Jardel Pereira Tessari 
Treinador De Goleiros: Douglas Luisi Dutra Treinador De Goleiros: Mauri Costa Lima 

Preparador Físico: Vitor Hugo Dos Santos Nemetz Preparador Físico: Mario Antonio Barbosa Pereira 
Fisioterapeuta: Rafael Penna Massagista: Lucas Silva Da Cruz 


NÃO HOUVE MARCADORES 


Cartões Amarelos 


1T/2T EH Nome do Jogador 


32:00 1T 23 Joao Pedro Vilardi Pinto Grêmio/RS 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


37:00 1T 19 Diego da Silva Costa Grêmio/RS 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por reclamar de maneira acintosa contra as decisões da 
arbitragem. 

39:00 1T 4 Willian Estefani Machado Operário/PR 


Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por na disputa de bola cometer uma falta impedindo assim 
um ataque promissor. 


30:00 2T 17 Douglas Moreira Fagundes Grêmio/RS 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


32:00 2T 20 Mathias Adalberto Villasanti Rolon Grêmio/RS 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


+03:00 2T TC Rafael Silva Guanaes Operário/PR 


Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Por reclamar e gesticular de maneira acintosa contra as 
decisões da arbitragem. 


TC - Técnico 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Nada houve de anormal 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Acréscimos devido ao numero de substituições, atendimento de atletas supostamente lesionados e reposição de bola. informo que a equipe do operário f.e.c 
voltou ao campo de jogo para o reinicio do segundo tempo com três minutos de atraso conforme o protocolo, e com isso a partida teve seu reinício com dois 
minutos de atraso. 


Observações Eventuais 


Informo que aos 21 min do primeiro tempo o jogador numero 53 sr. gustavo martins de souza santos da equipe do grêmio necessitou de 
atendimento médico e logo após foi substituído. 

informo que aos 30 min do segundo tempo o jogador numero 70 sr. pedro lucas tapias obermuller da equipe do opereario f. e. c necessitou 
de atendimento médico e permaneceu na partida. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Substituições 


21:00 1T  Grêmio/RS 5 - Rodrigo Ely 53 - Gustavo Martins de Souza San... 
- INT Grêmio/RS 17 - Douglas Moreira Fagundes 23 - Joao Pedro Vilardi Pinto 
= INT Operário/PR 77 - Emaxwell Souza de Lima 11 - Felipe Augusto Ferreira Bati... 
= INT Grêmio/RS 15 - Edenilson Andrade dos Santos 18 - Joao Pedro Maturano dos Santos 
= INT Operário/PR 13 - Lucas Hipolito Cavalcante E ... 6 - Anderson Ferreira da Silva 
- INT Operário/PR 10 - Cassio Gabriel Vilela Ferreira 29 - Eduardo Scheit 
20:00 2T | Grêmio/RS 32 - Nathan Ribeiro Fernandes 10 - Franco Sebastian Cristaldo 
20:00 2T | Operário/PR 22 - Guilherme Henrique Silva Gon... 25 - Marcelo Cirino da Silva 
29:00 2T | Operário/PR 70 - Pedro Lucas Tapias Obermuller 8 - Vinicius Diniz Dall Antonia 
35:00 2T  Grêmio/RS 11 - Joao Pedro Geraldino dos San... 19 - Diego da Silva Costa 
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